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浅 谈 电视 台 硬 盘 播 出 系统 在 安全 播 出 中 的 重要 性 


摘 要 : 本 文 结合 笔者 的 工作 实践 经 验 ， 从 硬盘 播 出 系统 的 设计 、 系 统 的 安全 、 系 统 设备 维护 、 网 络 安全 等 几 个 方面 ， 阐 述 


了 在 安全 播 出 中 如 何 最 大 限度 地 保证 硬盘 播 出 系统 的 安全 性 。 
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随 着 数字 网 络 传输 等 技术 的 发 展 和 成 熟 ， 电 视 台 对 
硬盘 播 出 安全 性 的 要 求 也 越 来 越 高 。 目 前 ， 重 庆 北 碚 广播 
电视 台 采 用 的 是 Sobey Air 双 频 道 播 出 系统 ， 这 是 一 个 非 
常 专业 和 典型 的 服务 器 版 本 的 硬盘 播 出 系统 ， 支 持 高 标清 
节目 数字 化 硬盘 播 出 ， 构 架 安 人 全、 可靠、 灵活 的 智能 总 控 
系统 ， 整 个 系统 采用 和 仍 入 式 数 字 SD-SDI 信号， 满足 电视 
台 多 种 信号 的 调度 、 分 配 , 系统 软 硬 件 应 采用 先进 、 科 学 、 
可 靠 的 技术 ， 并 有 很 强 的 系统 兼容 性 和 可 扩展 性 ， 配 置 灵 
活 、 易 于 操作 、 便 于 应 急 、 维 护 方 便 。 但 是 ， 安 全 的 播 出 
系统 构架 并 不 等 于 安全 播 出 。 还 需要 对 使 用 设备 的 工作 人 
员 进 行 严格 培训 ,对 设备 进行 良好 的 日 常 维护 ， 做 好 系统 
规范 的 应 急 预 案 等 方面 的 工作 才能 真正 做 到 安全 播 出 。 本 
文 就 将 结合 重庆 北碚 广播 电视 台 采 用 的 Sobey Air 双 频 道 
播 出 系统 浅 析 下 这 方面 存在 的 一 些 问题 。 

1. 硬盘 播 出 系统 工作 原理 

硬盘 播 出 系统 的 双 频 道 播 出 子 系统 与 节目 制作 系统 
可 无 颖 连接 ， 真 正 实现 节目 制 播 的 网 络 化 、 数 字 化 与 流程 
化 ， 可 以 高 效 地 满足 2 个 播 出 频道 的 标清 播 出 ， 播 出 系统 
由 播 出 数据 库 服务 器 、 播 出 网 管 服务 器 、 播 出 MPC 迁移 / 
上 下 变化 服务 器 、MSV 播 出 服务 器 、 播 控 机 、 编 单 工作 站 、 
上 载 工作 站 、 审 片 工作 站 构成 ， 完 整 播 出 系统 还 应 包括 : 
广告 管理 系统 、 素 材 检 测 系统 、 二 级 存储 阵列 以 及 黑 场 发 
生 需 、 切 换 需 、 分 配 放大 吉 、 键 混 器 、 字 幕 机 、 上 下 变换 器 、 
帧 同步 板 等 。 作 为 硬盘 播 出 系统 的 核心 设备 ， 视 频 播 出 服 
务 器 采用 的 是 索 贝 公司 MegaServer 媒体 服务 器 ， 它 采用 4 
个 播 出 服务 需 插 入 4 块 标清 板 卡 构成 2 个 频道 主 备 播 出 担 
任 节 目 播 出 服务 器 ， 优 异 的 设计 保证 了 7 x 24 小 时 连续 稳 
定 播 出 的 可 靠 性 ， 使 整个 播 出 系统 具备 高 性 价 比 、 高 稳定 
性 以 及 维护 简单 操作 方便 等 特点 。 

2 硬盘 播 出 系统 在 安全 播 出 中 的 重要 影响 
2.1 硬盘 播 出 系统 的 安全 性 

硬盘 播 出 系统 配置 了 主 备 数据 库 服务 咒 ， 独 立 的 播 
出 二 级 存储 、 以 键 混 方式 到 加 人 台 标 和 字幕， 在 各 个 频道 
关键 节点 均 进 入 了 跳 线 设备 ， 整 个 系统 采用 衣 人 音频 的 
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数字 信和 号。 每 个 频道 都 配置 了 完全 独立 的 主 备 信号 通路 
及 周边 设备 ， 完 全 实现 了 真正 意义 上 的 主 备 通路 。 在 播 
出 系统 和 制作 系统 间 通 过 防火 墙 实 现 两 者 的 安全 连接 和 
病毒 隔离 ， 只 有 视 音频 文件 才能 进行 交换 ， 视 音频 文件 
必须 在 制作 域 进 行 转 码 上 载 后 才能 进入 播 出 。 而 且 还 配 
置 了 安全 播 出 录制 系统 , 对 节目 播 出 状况 进行 监测 记录 。 
2.2 硬盘 播 出 系统 在 节目 播 出 中 的 视 音 频 控制 

硬盘 播 出 系统 中 的 视 音 频 效 果 直 接 影响 了 电视 节目 
的 最 终 播 出 的 效果 。 可 以 说 对 于 人 硬盘 播 出 系统 中 的 视 音 
频 有 效 控制 是 硬盘 播 出 质量 中 有 一 个 重要 因素 ， 而 这 也 
在 侧面 说 明了 硬盘 播 出 系统 中 对 视 音频 控制 的 严格 要 求 。 
这 就 需要 专业 的 编 播 人 员 通 过 非 编 系 统制 作 软件 对 所 有 
要 播 出 的 节目 进行 有 效 的 编排 和 处 理 ， 最 后 在 进入 播 出 
系统 前 还 要 进行 最 后 的 审阅 ， 以 确保 播 出 节目 的 视 音 频 
效果 达到 最 佳 。 从 而 使 观众 收看 到 一 流 的 视 音频 节目 。 
2. 3 系统 播 出 软件 和 其 他 软件 的 干扰 

在 使 用 硬盘 播 出 系统 时 ， 我 们 一 定 要 保证 播 出 的 安 
全 性 ， 此 时 我 们 就 一 定 要 注意 到 其 他 软件 对 播 出 软件 的 
干扰 。 目 前 使 用 的 硬盘 播 出 系统 大 多 都 是 使 用 的 windows 
服务 器 操作 系统 ， 而 windows 服务 器 操作 系统 对 于 其 他 
软件 同样 都 是 具有 兼容 性 的 ， 这 也 就 意味 着 ， 硬 盘 播 出 
系统 可 以 进行 多 个 程序 的 运行 ， 比 如 杀毒 软件 等 。 而 这 
些 软件 有 可 能 和 播 出 软件 发 生 冲 突 ， 其 后 果 会 导致 服务 
器 蓝屏 、 死 机 。 这 对 于 电视 节目 的 正常 播 出 会 造成 很 大 
的 威胁 。 而 一 旦 出 现 处 理 不 当 的 情况 ， 重 则 可 能 造成 播 
出 事故 。 所 以 ,硬盘 播 出 系统 在 正常 运行 的 时 候 , 一 定 
要 把 其 他 不 相关 软件 印 载 ( 包括 杀毒 软件 ) ， 避 免 出 现 
非 正常 播 出 窗口 弹出 、 实 际 播 出 内 容错 误 、 系 统 蓝 屏 等 
一 些 情况 ， 从 而 保证 硬盘 播 出 系统 运行 正常 。 
2.4 使 用 硬盘 播 出 系统 工作 人 员 的 安全 保密 性 

硬盘 播 出 系统 采用 2 台数 据 库 服务 器 互 为 主 备 ， 以 
提升 系统 运行 的 安全 性 ; 两 台 后 台 合 成 工作 站 互 为 主 备 ， 
以 提升 系统 后 台 合 成 的 安全 性 。 通 过 消息 队列 方式 将 数 
据 发 送 到 各 工作 子 系统 。 编 辑 系统 采用 统一 的 用 户 权限 
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管理 机 制 ， 所 有 使 用 该 系统 的 工作 人 员 都 配 有 唯一 的 账 
号 和 密码 ， 且 根据 不 同 的 层级 分 配 不 同 的 权限 ， 以 保障 
系统 运行 的 安全 性 。 

2. 5 保障 硬盘 播 出 系统 的 电源 稳定 性 

为 了 保证 安全 播 出 ， 硬 盘 播 出 系统 供电 电源 一 般 采 
用 双 回 路 供电 电源 和 大 容量 UPS 供电 系统 ， 即 便 其 中 一 
路 电源 故障 ， 另 一 路 电源 也 可 以 实现 安全 供电 。 当 以 上 
两 路 电源 都 停止 时 ， 大 容量 UPS 供电 系统 就 将 为 硬盘 播 
出 系统 提供 电力 需求 。 但 UPS 电源 也 只 是 能 应 急 ， 不 能 
应 对 长 时 间 停 电 的 情况 ， 所 以 ， 还 应 配备 一 台大 功率 的 
汽 柴 油 发 电机 ， 以 备 长 时 间 停 电 的 情况 。 

3 硬盘 播 出 系统 的 定期 维护 
3. 1 定期 维护 管理 的 重要 性 
硬盘 播 出 系统 肩负 着 电视 台 每 天 节目 内 容 生产 及 全 
天 候 安全 播 出 的 重任 。 如 果 发 生 系统 环节 故障 则 会 导致 
重要 新 闻 、 专 题 栏目 、 广 告 等 节目 无 法 正常 生产 ， 严 重 
的 会 导致 日 常 素材 、 珍 贵 历史 资料 的 丢失 ， 从 而 发 生 播 
出 安全 事故 。 所 以 ， 硬 盘 播 出 系统 的 维护 与 管理 是 电视 
全 网 络 系统 能 否 健康 稳定 安全 高 效 地 运行 的 关键 。 
3. 2 定期 维护 的 内 容 

主要 包括 了 工作 环境 管理 、 故 障 诊断 与 排除 、 备 份 
系统 工作 的 组 件 、 系 统 设备 管理 和 病毒 防范 。 

第 一 ， 机 房 的 工作 环境 是 否 达 标 是 一 个 很 重要 的 因 
素 。 硬 盘 播 出 系统 的 核心 部 件 都 在 机 房 内 ， 这 就 要 求 机 
房 的 工作 环境 干 湿度 一 定 达 到 国家 标准 ， 精 密 空调 也 不 
能 少 , 保持 机 房 稳 定 的 温度 也 是 必要 的 。 除 此 之 外 ， 还 
应 制定 相应 的 管理 规范 、 岗 位 职责 等 ， 安 排 专门 的 工作 
人 员 进 行 设备 管理 ， 定 期 检查 相关 设备 是 否 正 常 运行 。 

第 二 ， 工 作 人 员 在 定期 检查 时 如 果 发 现 设备 没有 正 
常 运行 ， 就 需 及 时 诊断 和 排除 故障 。 首 先 要 分 析 判 断 大 
概 发 生 故障 的 方向 ， 整 理 现象 信息 ， 然 后 在 服务 器 内 采 
集 当 天 的 日 志 , 最 后 使 用 专业 体检 工具 对 系统 进行 检测 ， 
直至 排除 故障 。 

第 三 ， 备 份 系统 工作 的 组 件 。 为 了 确保 播 出 系统 的 
正常 运行 ， 需 要 备份 同一 类 型 的 关键 系统 组 件 ， 如 机 箱 
板 卡 、 硬 盘 、 网 卡 等 。 当 系统 某 些 硬件 发 生 故 障 时 ， 可 
以 在 最 短 的 时 间 内 使 用 备份 组 件 方法 来 消除 故障 ， 以 确 
保 电视 节目 的 正常 播 出 。 

第 四 ， 系 统 设备 的 管理 也 是 很 重要 的 一 环 。 首 先 ， 
人 硬盘 播 出 系统 的 网 络 拓 扑 图 需要 在 机 房 显 著 的 位 置 放置 ， 
以 便 工作 人 员 检 修 、 维 修 时 方便 查看 ;其 次 ,设备 清单 
列表 也 需要 单独 列 出 , 这 也 是 为 了 方便 设备 的 维护 规范 ， 
最 后 ， 播 出 系统 操作 应 急 预 案 手册 也 是 必 不 可 少 的 。 

第 五 ， 病 毒 的 防范 也 是 重 中 之 重 。 在 整个 硬盘 播 出 
系统 的 网 络 中 ， 计 算 机 终端 是 整个 网 络 系统 中 直接 面 对 
用 户 的 站 点 ， 操 作 使 用 比较 频繁 ， 所 以 ， 电 视 台 需 通 过 
以 下 技术 和 管理 手段 来 加 强 这 些 终端 的 安全 性 。 
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(1) 所 有 播 出 系统 内 的 计算 机 终端 都 通过 本 地 安全 
策略 进行 管理 ， 限 制 除 规定 软件 外 的 所 有 其 它 软 件 的 安 
装 。 

(2 ) 去 除 所 有 计算 机 终端 的 光驱 和 软驱 ， 并 禁用 
USB 接口 ， 防 止 操 作 人 员 通 过 这 些 方 式 拷贝 文件 。 

(3 ) 通过 摆渡 系统 实现 台 内 生产 系统 和 外 来 系统 文 
件 的 交互 。 

3. 3 建立 有 效 的 应 急 预 案 

由 于 硬盘 播 出 系统 的 硬件 和 软件 都 是 属于 电子 产品 ， 
我 们 都 不 能 保证 其 全 方位 的 安全 性 和 稳定 性 ， 任 何 意外 
情况 都 有 可 能 发 生 ， 而 这 就 要 求 我 们 根据 硬盘 播 出 系统 
的 特点 建立 有 效 的 预警 机 制 。 比 如 播 出 系统 出 现 突 发 状 
况 时 ， 值 机 人 员 对 播 控 台 及 时 切换 等 方面 进行 有 效 的 应 
急 预 案 ， 及 时 有 效 地 保证 硬盘 播 出 系统 在 出 现 问题 时 得 
到 解决 ， 从 而 保证 电视 节目 的 播 出 质量 ， 最 大 程度 减少 
播 出 事故 情况 的 发 生 。 

4. 实现 安全 播 出 的 关键 要 素 

防范 未 然 才 能 决胜 千里 。 所 以 ， 要 真正 实现 安全 播 
出 ， 就 要 做 到 以 下 几 点 : 首先 ， 播 出 系统 方案 规划 要 合 
理 ; 其 次 ， 播 出 系统 功能 要 简单 实用 ,方便 工作 人 员 操 
作 ; 再 次 ， 播 出 系统 要 有 专门 的 日 常 维护 规范 ， 提 高 系 
统 服务 器 的 稳定 性 和 运行 效率 ; 最 后 ， 播 出 系统 要 有 专 
门 的 应 急 手 段 ， 工 作 人 员 要 能 够 根据 现场 直接 做 出 正确 
的 应 急 方 案 , 还 要 加 强 系统 培训 ,促进 相关 知识 的 传递 ， 


定期 应 急 演练 等 。 
结语 


硬盘 播 出 系统 所 能 达到 的 一 切 效果 都 是 为 了 安全 播 
出 ， 它 肩负 着 这 一 使 命 。 而 影响 到 它 安 全 稳定 工作 有 诸 
多 因素 , 这 就 要 求 我 们 相关 从 业 人 员 必 须 不 断 总 结 经 验 ， 
不 断 完 善 硬盘 播 出 系统 的 管理 和 维护 ， 从 而 提高 它 的 安 
全 性 和 可 靠 性 ， 以 达到 安全 播 出 的 高 标准 要 求 。 图 
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